NO. NOTES 
1 GOLOR GODE: 
BK- BLACK 
R-RED 
W- WHITE 


BK 


153477 CABLE ASSEMBLY 


TRANSFORMER 


Cony RECTIFIER 


VY 
AA 


STACKS 
2948 WD 
DATE: 4-13-54 
CAPACITOR WIRING DIAGRAM 


FOR 
RECTIFIER ASSEMBLY 
152959 


CABLE ROUTING 


(BOTTOM VIEW OF ASSEMBLY) | DRAWN:N-K.G | APPROVED: .£% 
ENG'R'D:G.A | ENG'R'D:G.A.0, | FEcrrNv PSA 
[CHECKED Oh 


FILE:2-30,65.156A 


TELETYPE 


CORPORATION 


EY 74734 
TC 210 (4-49) 


